Till  Ch  Lfc  SÖsdaln. 


V.:  t n-  : har  jar;  £ra  i 'rapportera  följande  ljusfenomen 


frSn  er*-  ställningen  vid  Ils  torp. 

Tidpunkt:  12/9  kl2141. 

Kurs: 5 • 

Riktning: 8. 

Höjd:TJng  500m? 

Hv:  3-5  grad  r. 

Varaktighet:  3-4  s*k, 

Utseend'-:  Vågrätt  streck  av  intensivt  vitt  sken. 


Ilstorp  13/9  1946. 


Troppch^f . 


